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VL T>iu Obferyationes Ecltpfts Lund Totalis Kotle 
fequenteDiem 28 Jiilij 1729. S.K Communis 
cante CL Thoma Dereham^ ^arL C^ ^» S» S- 




Ohferoatio in publico Oh/ervatio Bononi^ fa0a, 
^d Dno. Euftachio Manfredi, M, D. R. S. S. <5<c\ 

Temp. Ver, 

Clipfis certe incepta. 
Initium Copernick 
Centrum Copernkh fed ex altera Deter- 
minatione x^' citius. 
jlnitium Tychonis^ fed ex alferi Deter- 
^9 40 2 minat. ^^' citius. 
20 ^4 Medium Ijchoms. 
XI 43 Tot urn Tychonem. 
a 3 43 Initium Platoms. 
a4 4x Medium Platoms. 
%^ X3 Totum Patonem. 
xji SS P^f^la hiShm medw. 
X7 3 5 Totum Mantlmm^ 
29 35' Totum Jrfjotehm. 
3x 7 Totum J/^#^'&i^^^. 
35^ o Totum Plmmm. 

38 49 Promontormm fomnu 

39 x6 Pfomontonum acutum. 
44 1$ Totum Fracajiormm. 
45* 4x Totum Proclum. 
46 5-9 Initium J/^r/^^ Cnfium. 

Medium 



( %i6 ) 



Terao. Ver, 



.. ^1. 1^ rrvtediiim i/^rj. £7ri/0^, fed ex alterl 
12. 49 47 ^ Deiermiii t. 4'' citii^s. 



f% 19 latum. il/l^fc^.c7fi/ftar. 
53 6 'rotuni PetavMsm. 

t% ff 5-4 Totalis Immerfio Lun^, 
14 34 2.5 Initium Emerfionis dub. 

37 30 Initmm Grmaldi. 

38 2.0 Totum daUhum. 

38 28 Totum GrimaMum. 

39 45 Totum ^fijarchum. 
44 47 Totum Kephrum. 

48 33 Initium P/^###ij^. 

49 37 Medium Pl^l^^ij", 
fo 4X Tomm,Matmem. 
j;% 47 TotuiTl Copernkum. 
ff 3% Totum MuUmldum. 

ijT I 56 Initium fychonis. 
% ^6 Medium if c bonis. 

3 50 Totum fj^chomm. 

4 50 Totum ManUium. 
7 47 Totum Memlmm. 

II 2, Tomm £>ymi/Mm. 
II 37 Totum PUnium. 
18 53 Promontormm acid urn. 
xo 30 Initium Mark Crifum. 
%o 59 Totum Proclum. 
2,3 34 Medium ^jrij Crijum. 
If 35* 00 Finis Eclipfis. 



Ohfermth 



( 2ir ) 



Ohfervatto 'Eclipjts Lmarls in Collegio Romano So 

cietatis Jefu, t.p, m. u. 



« 



Keplerij 



Copernki. 



HeracUdfs^ 



Heliconis^ 



"JychoniSj 



PlatoniSy 



ManiUj^ 



Menelaiy 



Immerfiones. 
Umbra ad » limbum — 

rinitium 
< Medium 
t Finis 
Initium 
Medium 
Finis — 



Clnitium 
< Medium 
C Finis— 
Initium 
Medium 
Fmis 
Initium . 
Medium 
Finis — 



Initium m 
Medium 
Finis 
rinitium 

< Medium 
C Finis — 
r Initium - 

< Medium 
C Finis 



Initium - 
Maris Cri^um2 Medium 

^ Finis 
Totalis Immerfio 



Gg 



»• M>i 



fc<—'«" 



■tt 



mm* 



mt 



•M* 



■•^■m^^ 



<* 1 1 ■ % 



M*-~« 



H. ' 


II 


IX oi 
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49 


09 
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09 


50 


15 


00 


16 


x6 


17 


00 


17 


II 


17 


2.7 


17 40 


XX 


x6 


xz 


4» 


2-3 


07 


13 


50 


2.4 


41 


2-5 


2-5 


x8 


43 


X9 


14 


X9 


50 


31 


05 


3x 


00 


32- 


45 


35 


04 


35 45 

36 08 


51 


37 


54 
56 


10 
08 


13 00 


16 


Emerfiones 



Lux ad 1> limbum 
Grmaldi Finis — 
Kepleri Finis - 



(i.8 ) 

Emerlione?. 



HeracUdis^ 






Platonis, 



fychonis^ 



Maris Crtjiim^^ 
Totalis emerfio 



Initium . 

Medium 

Finis 

Initium 

Medium 

Finis 

Initium 

Medium 

Finis 

Initium 

Medium 

rinis ~ 



MM^ 



Initium 
Medium 
Finis — 



■Ma 



«tH 



14 38 ^4 

43 24 

44 34 
46 14 

46 5-4 

47 ^4 

49 10 

50 04 
50 44 
fi X4 
5'x 09 
S% 44 

15 07 05 

07 13 

08 18 
ad 39 
a8 38 
31 5'! 



. — • 34J 00 

Obfervationes habitse funt telefcopio pedum Roma- 
norum 9, aere innubi, fed vaparofo ita,ut circa Eclipfis 
finem limbusLunaris tremere videretur. Diameter Lunse 
horizontalis capta 15* 4i. 46* intercipiebat micrometri 
partes ^93 4i quarum verticalis Lunas diameter com- 
prehendebat ^877, at Solis diameter die prascedenti 
vifa eft occupare partes ^830. 

Tempus Iramerfionis 

Tempus Emerfionis 

Mora in tenebris 

Duratio Eelipfis 



H 



•nmm Mi 



I 

3 



Splis Meridiani refraftione omif- 
s4 tangentes in Gnomone, cujus 
apertures horizontalis diameter 
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Augufti 
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